ROZALIA z Ottów RIGHTEROWA 


urodzona w Wielkiem Księstwie Poznańskiem w roku 1831, po długich a ciężkich 
cierpieniach, opatrzona SS. Sakramentami, zasnęla w Panu dnia 10 Lipca 1898 roku. 


bie 
Pozostała córka i syn, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na obrzęd 
pogrzebowy, który się odbędzie we Wtorek dnia 12 b. m. o godzinie 5 po południu z domu L. ı 


przy ulicy Kolejowej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Helena Pawlikowska, Kazimierz Richter, 
jako córka, jako syn. 


DRUKARNIA „CZASU“ W KRAKOWIE. 


